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Über mehrstufige Getriebe bei Bootsantrieben. 
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Neuer Typ einer Pulverstartvorrichtung für 
Dieselmaschinen. 254 Fn 
Schiffsgasanlagen — Tatsachen und Vorurteile. 
257 OF 
Umstellung eines Dieselschleppers auf Akku- 
Elektroschlepper. 306 Fn 
Verbrennungsturbinen s. Turbinen. 
Vereinswesen und Fachschrifttum. 
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Me Times su nio: 
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Versuchs- und Lehrschiffes, Zur Frage cines 
—. 224 OF* 

Versuchswesen: 

Bestimmung des Luftwiderstandes von Land- 
fahrzeugen durch Wasserschleppversuche an 
Modellen. 78 WI 

Güterboote mit eigenem Antrieb. 83 OF* 

Versuche mit Rostschutzanstrichen im 
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Die steigende Bedeutung kleiner Modellabmes- 
sungen im Schiffbau-Versuchswesen. 247 
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Berechnung der Schiffsgeschwindigkeit von 
Segelschiffen. 269 OF* 

Der Maßstabeinfluß beim Voith-Schneider-Pro- 
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Kupfer-Plattierungen. 227 Bb* 
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S. 29, 43, 80, 93, J10, 136, 147, 160, 187, 228, 
252, 262, 282, 295, 306, 321 
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Zusammenstellung der Wichtigen Fachliteratur. 


II. ZUSAMMENSTELLUNG 


der nach Fachgruppen geordneten Bearbeitungen technischer Literatur. 


I. Allgemeine Schiffahrtstechnik. 


Welt-Seeverkehr, S. 304 (A) 
Binnenschiffahrt. S. 79, 92, 134 
Allgemeine Fragen der Seegeschwindigkeit. S. 159 


II. Schiffbau. 


A. Theorie, Versuchswesen und Meßtechnik. 


Stabilität. S. 110, 146, 320 

Seegang (Schlingern und Stampfen). 5.79 

Festigkeit. Schwingungen. Vibrationen. S. 62, 320 

Wasserstrómung. S. 27, IIO 

Luftströmung. 5.27, 159, 243 

Segeln. S. 92 

Widerstand. S. 146 

Meßtechnik am Modell und am naturgroßen Schiff. 
S. 79, 134 

Stapellauf und Dockung. S. 27, 79 

Antriebsorgane. S. 27 

Kavitation. S. 250 


B. Schiffsentwurf (-Form, -Aufbau, -Einrichtung 
und -Ausrústung). 
Einrichtungen: 
Ladegeschirr. S. 159, 243 
Kühlräume und -einrichtungen. S. 134, 251 


C. Praktischer Schiffbau. 
Schweiß- und Schneidtechnik. S. 27, 62, 292(A)*, 


305 
Niettechnik. S. 251 


Bauvorschriften. Werkstoff- 
technik. 

Stahlsorten und -eigenschaften. S 134, 260 (A) 

Ersatz-Werkstoffe in Ausbau, Linrichtung und 
Ausrüstung. S. 62 


D. Klassifikation. 


A = Ausziige. * — Abbildungen. 


III. Schiffs-Maschinen und -Betrieb. 


A. Allgemeine Maschinentechnik. 
Antriebsfragen. S. 305 


B. Theorie, Versuchswesen und Meßtechnik. 
Warmewirtschaft allgemein. S. 62 
Wissenschaftliche Untersuchungen der Mechanik 

und der Wirtschaftsbilanz der Maschinen. S. 62 
Versuche an Maschinen und Prüfstands- bzw. Be- 

triebsmessungen an Kesseln und an Maschinen. 

S. 27, TIO, 159, 305 


C. Dampfmaschinen und Kessel. 


Typen der Kolbenmaschinen, der kombinierten 
Kolbenmaschinen mit Abdampfturbinen, der 
Turbinen, der Getriebeturbinen. S. 91 (A) 

Gasantriebe, Gasdampfantriebe, Gaserzeuger. 
S. 91 (A), 134 (A) 

Kesseltypen. Roste. Feuerungssysteme für Kohle, 
Öl, Gas. S. 27, 79, 226 

Maschinenteile. S. 27, 110 


D. Verbrennungsmotoren, 


Verbrennungs-Kolbenmotoren. S.26 (A), 159 


E. Antriebsorgane (baulich). 
Schaufelgitter (Voith-Schneider). S. 79 


F. Elektrischer Schiffsantrieb. 
S. 79, 320 (A) 


G. Schiffs-Hilfsmaschinen. 


Antrieb und Steuerung. S. 157(A)* 
Notstromaggregate. S. 134, 159 


Druck von Julius Beltz in Langensalza. 
Printed in Germany. 


H. Bauvorschriften, Klassifikation, Werkstoff, 
Normung. 


Werkstoffe. S.91(A), 92 


IV. Flugtechnik. 
MeBtechnik der Flugzeuge. S. 79, 92, 135 


V. Kriegsschiffstechnik. 
Bewaffnung. S. 305 


VI. Hafentechnik. 


A. Allgemein Hafentechnisches, 


Nachrichten über See- und Binnenhäfen. S. 26(A) 

Hafenanlagen für besondere Umschlagsbedingun- 
gen. S. 305 

Docks, Schleusen, Hebewerke, Staudämme, Tun- 
nel, Wehre, Kraftwerke, Kai-Anlagen. S. 27, 
92, 226 

Kanäle. S. 226, 251 


B. Umschlagstechnik und Hafenausrüstung. 


Landfeste Umschlagseinrichtungen (stehende und 
fahrbare Krane und Verladebrücken, Kohlen- 
u. Getreide-Elevatoren). S. 158(A)* 


VII. Allgemeines. 


Meßtechnik. S. 78 (A), 79, 92, 134, 159, 243, 250, 
305, 320 

Wärmetechnik. S. 110 

Kiihltechnik. S. 250 

Elektrotechnik. S. 159 

Konstruktion. 243 


